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Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного выполнения 
чертежей жгутов, кабелей и проводов, а также упрощенные графические 
изображения юс составных частей в конструкторской документации на 
изделия радиоэлектронных средств. 

Упрощенные графические изображения составных частей жгутов, 
кабелей и проводов могут быть использованы при выполнении схем со> 
единения (монтажной), подключения, общих и расположения. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОІІНИЯ 

1.1. Чертежи жгутов, кабелей и проводов, выполненные упрощенно 
(далее - упрощенные чертежи жгутов и кабельных изделий), должны со- 
ответствовать требованиям Единой систезіы конструкторской документа- 
ции (ВСКД), ГХТ 13. 1.002-80 и настоящего стандарта. 

Целесообразность применения упрощенного выполнения чертежей 
определяется разработчиком. 

1.2. П^шенѳние в схемах тех или иных упрощенных графических 
изображений составных частей жгутов и кабельных изделий определяется 
правилами выполнения чертежей схем определенного вида и типа. 

2. ПРАВИЛА УПРОЩЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЧЕРТЕКЕЙ ШТОБ И КАБЕПЬШХ ИЗДЕЛИЙ 

2.1. На упрощенных чертежах жгутов и кабельных изделий провод- 
ники, а на сборочных чертежах - остальные составные части (соедини- 
тельные устройства, наконечники, переходные стойки, лепестки зазем- 
ления и т.п.) следует изображать упрощенно, т.е. внешними очертания- 
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Перепечатка воспрещена 
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без графических подробностей при условии приближенного сходства 
с самим изделием. 

При упрощенном изображении проводников (экранированных провод- 
ников) следует выделять их графически по примерам, приведенным в 
ГОСТ 2.414-75. 

2.2. В комплект документов упрощенного чертежа жгута и кабель- 
ного изделия должны входить: 

1) спецификация, составленная в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.108-68, ГОСТ 2.ПЗ-75 и ГОСТ 2.413-72; 

2) упрощенный сборочный чертеж жгута и кабельного изделия; 

3) таблица соединений, разработанная в соответствии с требова- 
ниями ГОСТ 2.413-72 (при необходимости); 

4) технические условия на кабели (при необходимости); 

5) схема электрическая принципиальная (при необходимости). 

2.3. Упрошенный сборочный чертеж жгута и кабельного изделия 
должен содержать: 

1) упрощенное изображение жгута и кабельного изделия в соответ- 
ствии с ГХТ 2.414-75 (предпочтительный масштаб 1:1); 

2) схематическое изображение присоединений или таблицу соедине- 
ний, если они не оформлены как самостоятельные документы; 

3) изображения видов, сечений, элементов заделок (при необходи- 
мости) ; 

4) технические требования к конструкции, испытаниям (с указа- 
нием испытательного напряжения и сопротивления изоляции) и контроле 
(проверке) жгута и кабельных изделий в соответствии с ІХХЗТ 23585-79 - 
ГОСТ 23594-79, 0СТ4 ГО. 010. 016 и технологическими инструкциями; 

5) технические требования к разделке и монтажу кабелей в соеди- 
нительные устройства в соответствии с техническими условиями на со- 
единительные устройства; 

6 ) другие згказания , уточняодиѳ конструкцию жгута и кабельного 
изделия. 

2.4. На упрощенный сборочный чертеж жгута и кабельного изделия 
должны быть нанесены: 

1) составные части жгутов и кабельных изделий в соответствии с 
упрощенными графическими изображениями, установленными настоящим 
стандарте»!; 

2) все размеры жгута и кабельного изделия, необходимые для 
изготовления изделия с указанием допустимых отклонений (при изобра- 
жении жгута в масштабе І:І допускается наносить только размеры 
участков, изображенных с разрывом); 

3) маркировочные надписи обозначений соединительных устройств 
на их упрощенном графическом изображении или возле них (при необхо- 
димости) ; 
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4) маркировочные бирки (изоляционные трубки согласно техничес- 
ким условиям на соединительные устройства), с помощью которых произ- 
водится маркировка жгутов и кабельных изделий, ответвлений жгута. 
Способ установки маркировочных бирок выбирается в зависимости от 
конструкции бирки и материала по 0СТ4 ГО. 010. 016 (при необходимости); 

5) запасные провода жгута с маркировочной биркой и надписью на 
ней, указывающей обозначение соответствующего соединительного уст- 
ройства, присвоенными этим устройствам на электрической принципиаль- 
ной схеме изделия или на сх^е соединений (при необходимости); 

6) расположение переходных контактов (лепестков) с надписью на 
бирке порядкового номера контакта и предупреждение о недопустимости 
изгиба жгзгта и кабельных изделий в месте расположения переходных 
стоек и контактов; 

7) номера позиций составных частей жгзгтов и кабельных изделий. 

2.5. Направление ответвлений и расположение составных частей 
жіутов и кабельных изделий должно соответствовать фактическому их 
положению в собранном изделии. 

2.6. Размеры и места установки маркировочных бирок жгута и ка- 
бельных изделий, в той числе запасных проводов, переходных стоек 

и контактов, а также места выводов и длины запасных проводов выпол- 
нять по 0СТ4 ГО.ОІО.ОІ6. 

2.7. Строчный чертеж жгута и кабеля, как правило, должен вы- 
долня ться на одно м листе о раамѳщѳниѳм на. полѳ..чѳртеи схемы и;ш . 
таблицы присоединений , правила выполнения и форма которых приведены 
в’і^Т 2.702-75, ітеТ 2.413-72 и ГОСТ 2.4І4.-75. 

В зависимости от сложности кожітрукции жгута и кабеля сборочный 
чертеж может быть выполнен на нескольких листах с размещением схемы 
соединений или таблицы присоединений не пѳрвс»! листе или его после- 
дующих листах или с оформлением на отдельных листах с указанием ад- 
ресов присоединений проводников для электромонтажных работ. 

2.8. В техничѳсКкіХ требованиях на поле чертежа должны быть от- 
ражены: 

^'ссылка на 0СТ4 ГО. 010. 016 или на ГОСТ 23585-79 - 
ГОСТ 23594-79 с указаний) конкретных вариантов заделок (разделка 
проводов, экранов, вязка жгутов и т.п.) и применяшых материалов 
(при необходимости); 

3) ссылка на технические условия кабеля (при необходимости); 

4) данные по дополнительным иопытаниям жгута и кабеля (при не- 
обходимости) ; 

5) другие указания, уточняпцие конструкцию жгута и кабеля. 

2.9. Дополнительная изоляция на жгуте и кабеле изображается 
на чертеже в соответствии с графическим изображением, приведеныш 
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в ГОСТ 2.414-75 и ГОСТ 2.751-73. 

7частки жгута и кабеля, имепциѳ дополнителънуп тепловук или 
механическую защиту, допускается обозначать буквшн ”А,Б..." вместо 
графического изображения защиты, а в технических требованиях черте- 
жа производить запись по примеру: "На участке "А" жгут, кабель об- 
жать в 2 слоя лентой отѳклянноі, поз...." или "На участке "Б" жгут, 
кабель заключить в экранирупцую плетенку, поз....". 

2. 10. Если упрощенный чертеж жгута и кабельных изделий не дает 
полного представления о его конструкции (например, о расположении 
фиксирущих элшентов соединительных устройств), то на чертеж раз- 
решается наносить сечения, давать виды по стрелке по правилам, уста- 
новленным ЭСКД. 

2. II. Пример офо|млѳния упрощенных чертежей жгутов и кабельных 
изделий приведен в ГОСТ 2.414-75, в ОСТ4.000.000. 

3. УПРОЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЛЕНИН НА 
ЧЕРТЕКАХ СХТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЖІТГОВ И 
КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3.1. Упрощ§{ікые графические изображения на чертежах составных 
частей жгутов и кабельных изделий, которые следует применять при 
разработке уі^ошенных чертежей, приведены в приложении. 

3.2. Изборажеиия составных частей жгутов и кабельных изделий, 
не предусмотренные настоящим стандартом, но необходимые при выпол- 
нении упрощенных чертежей, следует применять с их пояснением на поле 
чертежа, соблюдая принципы построения, принятые ДСКД и настоящим 
стандартом. 

З.Зі Для удобства и быстроты вычерчивания упрощенных чертежей 
жгутов и кабельных изделий допускается пользоваться специальным 
трафаретом с размещеннш на нем упрощенных графических изображений 
составных частей. Целесообразность изготовления трафарета определя- 
ется разработчиком. 

3.4. На сложные изделия радиоэлектронных средств, состоящие 
из нескольких составных частей, допускается вместо выпуска упрощен- 
ных сборочных чертежей на каждый жгут и кабельное изделие выпускать 
унифицированные типовые заделки, количество которых будет ограниче- 
но номенклатурой применяемых составных частей и видами разделки 
жгутов и кабелей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Обязательное 


УПРОЩЕННЫЕ ГРАФИЧІСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧЕРШАХ 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ НУТОВ И КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 



I . Соединители низкочастотные цилиндрические 
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4. №хоЕенниЕи кабельные, штырь контактного 
соединителя, вияки 2-полтоные 
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Бирка кабельная 
(фи^шенная} 


Біфки запасних проводов, 
переходных контактов, 
наконечников и т.п. 


Специальные элементы, 
устанавливаемые на жгуте, 
кабельном изделии (скобы, 
фланцы, корпуса и т.п.) 
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